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Każmierz Milieski 


przeżywszy lat 28, po długićj a dolegliwćj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, w dniu 
9 Stycznia 1878 roku o godzinie 2 rano zasnął w Bogu. 


W smutku pogrążeni rodzice wraz z rodzeństwem, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 
zwłok w Wysocicach do Kościoła parafialnego tamże w Sobotę dnia 12 b. m. rano, gdzie po odprawionem Nabożeństwie 


Żałobnóm zwłoki w grobie familijnym złożone zostaną. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


